n SOBRE NOSOTROS 


¿Qué es OSystem? 


QSystem es el Sistema de Gestión de Espera creado por TI2000 para 
organizar las colas generadas en instalaciones con gran afluencia de 
público 


Crea un sistema de gestión de Colas que permite organizar el flujo 
de público que acude a sus instalaciones. 


Permite al usuario sentirse cómodo y tranquilo mientras espera 
su turno. 


Proporciona información estadística esencial para la gestión y 
supervisión de su empresa o entidad. 


CONOCE QSYSTEM 


¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quién? 


OSystem 


Plan Renovación QSystem 


¡¡¡¡ APÚNTATE A NUESTRO PLAN 
Plan RENOVACION !!!! 


Renovación 


a Te ofrecemos hasta un 50% de descuento en componentes 


0) y 2 años de garantía con: L m. 
0O Ponemos a 


A amna Asistencia telefónica 12h soluciones 
Servicio presencial de reparaciones 24h para cada 
sector de a 


Servicio de repuestos 


Sanidad, Reti 


Banca, Trans] 


¿Qué es QSYSTEM? ¿Cómo funciona ¿Quién necesita ¿Necesitas Distribuye ( 


Ventajas de QSYSTEM QSYSTEM? QSYSTEM? Servicios? 
QSystem Lite Funciones de QSYSTEM Entidades bancarias Servicios asociados 
QEstat Utilidades de QSystem Consultas médicas Help Desk 

QVision Elementos de QSYSTEM Sector público 

QCitas 
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